CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 195 





SÚMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2021 Rodada: 20 
Jogo: Grêmio / RS X Ceará / CE 
Data: 12/09/2021 Horário: 11:00 Estádio: Arena do Grêmio / Porto Alegre 
Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA / SP) 
Arbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA / SP) 
Arbitro Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira (AB / SP) 
Quarto Arbitro: Anderson da Silveira Farias (CD / RS) 
Inspetor: Jose Mocellin (CBF / RS) 
Delegado Local: Marcos Roberto Caduri de Almeida (CBF /) 
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA / SP) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 10:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 12:01 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 10:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 12:01 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 11:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 12:04 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 11:49 Acréscimo: 4 min Término do 2º Tempo: 12:57 Acréscimo: 8 min 
Resultado do 1º Tempo: 2X 0 Resultado Final: 2 X 0 


[ac] FE Tor: [o No [88 fofo Feto [o] (15) 


Grêmio / RS Ceará / CE 


ne fosido | nemeconçco [ra ne] focico | nimeconoto [ra [ph cor 
34 Gabriel Ch... Gabriel Hamester Grando T(g) P 443904 91 Richard Richard de Oliveira Costa T(g) P 291617 
5 Thiago Santos Thiago dos Santos q [IP 293712 3 Messias Messias Rodrigues da... T P 381149 
11 Ferreira Aldemir dos Santos F ... Tp 505058 6 Bruno Pacheco Bruno de Jesus Pacheco T P 333975 
13 Rafinha Marcio Rafael Ferrei... q ||? 161656 8 Fernando Fernando Pereira do .... 7 | 399713 
16 Lucas Silva Lucas Silva Borges Tp 320111 9 dJael Jael Ferreira Vieira 1 [IP 178373 
23 Alisson Alisson Euler de Fre ... 1 [IP 317751 10 Mendoza John Steven Mendoza ... T P 522146 
25 Jhonata Ro... Jhonata Robert Alves... Tp 528449 13 Luiz Luiz Otavio Anacleto ... Ip 291651 
26 Rodrigues Antonio Josenildo Ro ... q |? 434738 19 Fabinho Fabio Goncalves We 175065 
29 Diego Souza Diego de Souza Andrade T P 161625 29 Vinicius Vinicius Goes Barbos ... po | 294769 
35 Vanderson Vanderson de Oliveir ... q | Ip 612628 45 Lima Vinicius Moreira de Lima T P 403112 
44 Ruan Ruan Tressoldi Netto Tp 462332 94 Gabriel Gabriel Dias de Oliveira 7 dp 317697 
20 Brenno Brenno Oliveira Frag...  R(g) P 433923 1 João Ricardo Joao Ricardo Riedi R(g) P 298660 
Kannemann | Walter Kannemann RENR 554626 5 Willian Willian Oliveira dos ... RR RR 430883 
Campaz Jaminton Leandro Campaz R P 729333 11 Yony Gonzalez Yony Alexander Gonza ... R P 646477 
Borja Miguel Angel Borja H ... RE 566895 15 Gabriel La... Gabriel Santos Corde ... RE RR 409030 
12 Cortez Bruno Cortes Barbosa RENR 180546 16 Jorginho Jorge de Moura Xavier RR 330015 
21 Villasanti Mathias Adalberto Vi... RE 727270 21 Geovane Geovane da Silva de Souz: R P 396317 
22 Everton Everton Cardoso da Silva R P 178361 25 Marlon Marlon Adriano Prezotti Et | IP 294484 
28 P. Miranda Jonathan Doin Ra 291380 31 Pedrinho Pedro Henrique Nares... R P 336907 
32 Diogo Diogo Barbosa Mendanha R P 339876 37 Rick Rick Jhonatan Lima Morais R P 538942 
38 Léo Leonardo Augusto dos... R P 581048 70 Kelvyn Kelvyn Ramos da Fonseca R P 555438 
42 Fernando Fernando Henrique do... R P 550098 89 CLEBER Cleber Bomfim de Jesus R P 601171 
88 Jean Pyerre  JeanPyerreCasagran... R P 422351 97 Erick Erick de Arruda Serafim RERE 441070 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Luiz Felipe Scolari Técnico: Tiago Retzlaff Nunes E 
Assistente Técnico: Paulo Cesar Turra Assistente Técnico: Evandro Luis Fornari 

Médico: Paulo Augusto Da Silva Rabaldo Assistente Técnico: Clesly Evandro Guimaraes 

Treinador De Goleiros: Mauri Costa Lima Médico: Daniel Gomes Costa 

Preparador Físico: Reverson Bastos Pimentel Preparador Físico: Andre Tadeo Gomes Volpe 

Massagista: Jose Fernandes Flores Fisioterapeuta: Adolfo Bernardo Dantas 





1T 


42:00 


NE | Tipo | [o Jial=Me [o JA [eo Feto (o) 
9 


2 NR Diego de Souza Andrade Grêmio/RS 


+1 FATE 11 NR Aldemir dos Santos Ferreira Grêmio/RS 
NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 






NÃO HOUVE ADVERTÊNCIAS 


Cartões Vermelhos 
NIto Ns (6) D) [= 5 (270 ES/0]=º) 
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Ocorrências / Observações 


O acesso das equipes e arbitragem ao campo de jogo foi feito conforme a diretriz técnica operacional de retorno das competições da cbf 








Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Não houve atraso no início e nem no reinício de jogo.acréscimos devido a atendimento de atletas, hidratação, substituições e reposição de bola.foi respeitado 1 
minuto de silêncio em homenagem as vitimas do covid-19. 








Nada houve 


17:00 21 
17:00 ar 
17:00 21 
24:00 21 
27:00 Bill 
27:00 21 
33:00 21 
35:00 21 
35:00 2 
42:00 21 





Nada houve de anormal 


Ceará/CE 
Ceará/CE 
Ceará/CE 
Grêmio/RS 
Grêmio/RS 
Grêmio/RS 
Ceará/CE 
Grêmio/RS 
Grêmio/RS 
Ceará/CE 


Observações Eventuais 


Relatório do Assistente 


Substituições 


89 - Cleber Bomfim de Jesus 

25 - Marlon Adriano Prezotti 

97 - Erick de Arruda Serafim 

21 - Mathias Adalberto Villasanti... 

38 - Leonardo Augusto dos Santos ... 
9 - Miguel Angel Borja Hernandez 

37 - Rick Jhonatan Lima Morais 

22 - Everton Cardoso da Silva 

12 - Bruno Cortes Barbosa 

11 - Yony Alexander Gonzalez Copete 


9 - Jael Ferreira Vieira 

8 - Fernando Pereira do Nascimento 
10 - John Steven Mendoza Valencia 
25 - Jhonata Robert Alves da Silva 

11 - Aldemir dos Santos Ferreira 

29 - Diego de Souza Andrade 

45 - Vinicius Moreira de Lima 

283 - Alisson Euler de Freitas Cas... 
13 - Marcio Rafael Ferreira de So... 
29 - Vinicius Goes Barbosa de Souza 
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